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TEATRI DI VENEZIA 

coli' elenco 

DELLE OPERE E DEI BALLI 

unsi ■ 

DALLA SUA PRIMA APERTURA 
si ISSO. 
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Ile Onere e iti Balli nnnreieilili il Gnn Itstto dclli Ini» li Vintili, dilli su Iperlun 



{17 maggio i!U!) Il bruiti» IS67-6S i«lrai> 
mr tigni ti irlisli principili, gont.be delle più 


nelle, e» l'aggiunta ie'nul Ari mirsiri, putii. 




' Of r- ' ' '' ' I E 

jt. Opere. — Arlaierse, poiaii'ai Mela- 


*. Ópora. — Aleuandm nette Indi', 
aSfg. ^BfsitoSfiHi, di Vigano. 


EbIIL — Jfioi^trf Entri — il OJtTM dtll'A- 

1795-96. C:. Opere. — Ifìi/'ii'i in Ai'li'i'. 
im^i.-i nli /.iii^ii.-:iì — [.wfatiikti, ululili di 




Balli — Ritimim<tt> ' Clarice — 11 finii" ri- 
179B. P. Opera. -- rJfeih. ioa;i.-., ,ii i-.- : 




! A Opere - J.- r ./ iVe . jiiu^ia di Melulasjn, 
■ i' ■ ■ -..-,:'-■'. li ti "lil. il : --.i.i.'il,- 


Dallo. ■ Li cmjuisln ,M Ve/io d'aro, di 




». Opera. — l.o'i'i'- ,- i;f..ì 'i.-y-.-. 1 "-- 
.:, ili Si pi, i. . ! / II. n\, 
^ii: l'Ili, I!l!::lil. |. 




1793-0* C. Onere. — firuinto. p««iJ ik-l bi- 
Mlfcre Ptnofi, moliti ài FcllceMcaaidri — 




H^ÌL^™HI^ r o''S™)l'SmoM a deli-amicizia 




'■ • -J. . ,.,..«.-,- ».,[-". 

Bafll. - A Mirln rfi Ejii/o o 1; Far* n"0- 




IT'!,- .li-.-.-r IV.vfi,,;Io. i.i ■ i-i-j-jIu Visti..'.. 

A. Opera. - A'Iiilir m .^nVo. n i.'i.i 
1 V.l^n-i... mii'i-', .Li Kr — f II- c i i_J[:li-:. i U 
.mi,,., >■„,,. Mi.rv.].».i Ln.Epi. eoe.). 
Ballo. - Mdrmali, e Persio, di Onntt Vi. 




1794-9K C. Opere. - Pinti, m™ di & carelli, 
■ li (.-(...;■■ rf; .•,i|./,i;,m. mi.-.i, .1, ^ir.i. i- ■! _ 

lU: -, .«..ri llii-o. '1nr.li, , Luis.!, uri-... 

Bolli. ■ ■ r.< i fi-.-r, ,- l.K„ /;,■ lini, i i„r. i-j ili,, -.! 
ed Eaitimiime - !.. Ama;:o*i - Il IHur- 
Uire, inni di Linoni» Vigano. (U.lsin M.irn,. 


1787 98. C.Opere. - Orni»» i ««.ria™. 
|.. .... , ,ii l : .i .-.i. ino;., il li Z rfriuil, - li '.'.;'! 

,.'i S-l ili-.:; vi. Min, rj ■:! Z . i: ,-rr: 1 . -■■ l.,i,:l;, - 
Li'fu , po.-iii 'li iinri miiiin-J ili Unn-r. Iliy- 
mui. lildsmi-j, Umilili erri. 
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Teatro S. BENEDETTO 
ora «OSSAVI 
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Teatro APOLLO 
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Teatro MALIBRAN 




l.i piala i) ni»ct> ili m petKu; i Ioduri di Sì", n l'intero faln di eira Mi». 




Teatro S. SAMUELE 
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